374                          THEORIE DE LA CHALEUR.

On voit par ce resultat que la temperature des differents points de
I'axe decroit rapidement a mesure qu'on s'eloigne de Torigine. Si done
on placait, sur un support echauffe et maintenu a line temperature
permanente, un prisme d'une hauteur infinie, ayant pour base un
carre dont le demi-cote / serait tres grand, la chaleur se propagerait
dans 1'interieur du prisme et se dissiperait par la surface dans 1-air
environnant, qu'on suppose a la temperature o. Lorsque le solide
serait parvenu a un etat fixe, les points de I'axe auraient des tempera-
tures tres inegales et, a une hauteur equivalence a la moitie du cote
de la base, la temperature du point le plus echauffe serait moindre quo
la cinquieme partie de la temperature de la base. prisino peril a sa stirfart% dans lout
